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I.   Die Gase.
hochgespannten und gliihenden Verbrennungsprodukte dehnen sich nun wahrend des Kolbenhingangs von F« auf Ve •+- Vh aus, wobei der Druck allmahlich von Pz auf ps fallt, Linie de. Mit der Spannung ps treien die Verbrennungsgase nahe dem aufieren Totpunkt durch das Ausla&ventil ins Freie, wobei die Spannung im Zylinder rasch bis jp4 fallt, Linie ef. Wahrend des Riickweges schiebt der Kolben die noch im Zylinder befindlichen Gase von annahernd atmospharischem Druck hinaus., bis auf den Rest Vc, der sich dann mit dem frischen Gemenge bei dern neuen Spiele vermischt. Ein Arbeitsspiel erfordert also vier Kolbenhiibe. Die Maschine arbeitet ,,im Viertakt".
Zweitakt. Das ganze Verfahren laBt sich auch mit zwei Hiiben des Kolbens erledigen, wenn man den Saughub und den Auspuffhub wegfallen laBt. Das. Gemisch muB dann mittels besonderer Ladepumpen fiir Luft und Gas in der Nahe des auBeren Totpunktes in den Zylinder eingeblasen werden. Kurz. vorher wird der Zylinder von den Abgasresten durch Ausblasen (Spiilluft) ge-reinigt. Baulich ergeben sich hieraus zwar sehr erhebliche Verschiedenheiten
derMotoren; die nachstehenderx Erorterangen haben aber im all-gemeinan fiir beide Arten Gel-tung.
Die bei einem Spiel an den Kolben abgegebene Nutzar-beit ergibt sich wie folgt, Fig. 60. Wahrend der beiden aufeinanderfolgenden Hiibe der Verdichtung (be) und der Aus-dehnung (de) wird nach Ab-schnitt 17 die Arbeit (bode) an das Gestange abgegeben.
Wahrend des Ansauge- und Ausstofihubes wird dagegen die durch das Rechteck abfg dar-gestellte Arbeit seitens des Ge-stanges aufgewendet. In Fig. 60 findet das Ansaugen mit erheb-lichem Unterdruck statt, so dafi diese Flache wesentlich grofier ausfallt als in Fig. 59 (vgl. Abschn. 17).
Die Nutzarbeit ist der Un-terschied dieser beiden Fla-chen; sie wird, wie aus Fig. 60 zu entnehmen, auch durch den Un-
Fig. 60.
terschied der beiden schrag schraffierten, mit-j-und — bezeichneten, geschlossenen. Teilflachen dargestellt. — Fiir die Arbeit sbestimmung aus Indikatordiagrammen ist die letztere Darstellung am bequemsten. Der Kurvenzug cdefga'bc wird mit dem Planimeter von Anfang bis Ende durchfahren, wobei sich die Diffe-renz -f-/t. — /"2 von selbst ergibt. Fiir die rechnerische Behandlung dagegen muB die andere Darstellungsweise gewahlt werden. Es ist also die Nutzarbeifc (theor. indiz. Arbeit)
L = Flache (a^delj — Flache fec&ftj (Ausdehnung und Verdichtung)
— Flache (a^f^) + Flache (
(AusstoBen und Ansaugen).
Beziiglich der letzten Flache ist zu bemerken, daB sich der Unterdruck pgj der durch Drosseln des angesaugten Gemenges zustande kommt, nicht auf einmal nach ga, sondern nur allmahlich nach gaf einstellt. Fiir die Berech-nung der theoretisch moglichen Leistung gemigt aber diese Annahme vollkommen.ungsdruck des Niederdruckzylinders ist so zu bemessen, daB die Betriebsarbeiten beider Zylinder ungefahr gleich werden, d. h. daB der Niederdruckzylinder die Halfte der gesamten Arbeit verrichtet. Es geniigt zum Zwecke vorlaufiger Ermittlung, wenn man die isothermischen Betriebsarbeitenuf den iunften Toil seinos Anfangs-wertes. (Vgl. die etwas verschiedenen Werto fiir FeucTgase, Abschn. 26, Beispiel 3.)hn. 45.)
